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XVIII. Quadrantis Aftronomici Muralis Idea 
nova et peculiarisy multis i^iconmiodis qui • 
bus hucufque ufttati laborant liberati, /lu- 
tore Chriftiano Ludovic. Gerften, R.8.L.S. 

ReadMzy 7-TNSIGNEM utilitatcm arcaum paric- 
* 747 ' JL tibusin mcridiani plano firmircr infixo- 

rum ncmo nifi hofpcs in aftronomiac ftudio ignorar. 
Fa&um indc, ut nullum hodie facile dctur obferva- 
torium fupellc&ile fua inftruftum quod his carcat; 
repcrtum tamen nullum dari murum tam folidum 
atque inconcuffum, aut tam validam craffamquc ferri 
ct rnetallorum compagcm, ut omnibus hifcc organon 
hoc invariatum atque prorfus immobile refpedtu axis 
terreftris effici queat. Cogitavi iraque de novo arti- 
ficio; arcumnempe muralem conftruendum propono 
tclcfcopio ct micromctro inflru&um, cujus requifira 
fint fequcntia. 

I. Ut quovis momento videri poffit utrum planum 
inftrumcnti verticalitcr pofitum fic: et, 

II. Utrum perpcndiculum per centrum quadrantis 
ctprincipiumdivifionislimbi exa&e tranfeat. 

III. Ut aberratio plani quadrantis a linca vcrticali 
corrigi poffit, manente pofitione principii divifionis 
in limbo refpedu perpendiculi : rurfufque, * 

IV. Abcrratio principiidivifionis in limbo a perpen- 
diculocorrigi poffit, abfque mutatione nctabilipofitio* 
nis plani quadrantis refpe&u linca: vcrticaiis. 

V. Ut pariter dcviatio plani quadramis a plano 
mcridiei cmendaripoilit, manentc fitu perpendiculari 

U u u tum 



tum plani quadrantis tum princlpii divifionis iti 
limbo. 

VI. Ut penitus cxpers fit variationis quam extcnfio 
metallorum per calorem et frigus producere poteft. 
Denique, 

VII. Ut facile poflit re&ificari uti dicunt, hoc eft, 
Ut facile videri poflit utrum linea ab obje&o per in- 
terfe&ionem filorum in tubo ad oculum tranfiens fit 
exafte parallela linex per centrum quadrantis et di- 
Vifioncmquam rcgula monftrat tranfeuntis, atquc ubi 
opus eft facile in rc&um fitum collocari. Negotium 
alias admodum opcrofum et difficile. 

Ut omnia ifta obtineantur, fiat, 

i. Fulcrum fcrreum aaa> ccb, (Tab. V. Fig.i. 
&2.), cujus pars quae muro applicatur Fig. i. altera 
Fig. 2. ddineata. Confiftit cx norma ferrea aaa, 
zt rcgula tranfverfa cc, ad ipfam normam claviculis 
inallei opc firmiter confoiidata. In h> normas bra- 
chium horizontale eft inflexum, ut in tergo promi- 
neat, habens infupcr foramen rotundum horizontale, 
cujus ufus mox inferius indicabitur, aliudque verti- 
cale minus cochlcx ftriis excavatum, ut cochlea mas, 
m* huic immitti poflit. 

2. In tcrgo fulcri ad brachium vcrticale normas 
clavicu!is confolidatx funt anfx duas ehk et dg. 
Superior ehk definit infra in cylindrum h> ct co- 
chleam marem k. Infcrior dg 7 ad g 7 in fuperficie 
inferiori conice excavata; ut axiscyiindri h> et apex 
coni^, fit in eadem linea, eaque plano norma; ante- 
tiori aa> Fig. 2. parallcla poftulo, ncc tamea ut 
(umma prxcifio in his adhibcatur. 
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3. In ipfummurum planomeridieiutcunque parai* 

lelum immittantur, et idonea compagc firmentur trc$ 

mutuli ferrei (Fig.4..) ah.gb, ce ; quorum duo, ha ztgb, 

propemodum arquaks, ct in eadem linca perpendi- 

culari exiftunt. Superior ha habet foramcn cylindrt- 

acum h> tantae capacitatis, ut cylindrus fulcri h 

(Fig. 2.) eidem immitti poftit. Infcrior mutulus bg 

habet loco foraminis apicem conicum^, qui in ca- 

vum znte g (Fig. i.) intrare poflit. Diftantia inter 

hos mutulos tanta, ut immiflb in foramen h (Fig. 4 J 

cylindro h (Fig. 1 et 2.) et in cavum g (Fig. 1.) apicc 

g (Fig. 4.) omne fulcri pondus apcx g iuftineat, li- 

bercque fulcrum horizontaliter volvi poflit. Anfc 

igitur fuperioris pars c (Fig. 2.) ipfum mutulumnon 

prcmerc, fed aliquantifper ab eo diftarp debet. Nq 

tamen ex cavo^ (Fig. 1 .) apex g (Fig. 4 ) excicjcre 

aut vacillare poUlt, addatur coclilea foemina ad ma- 

rem k> cujus ope premendo inferiorem partem mu? 

tuli ah y fulcrum verticaliter ad apicem g 7 tantum 

deprimitur quantum fat eft, 

4. Ut cylindrus h (Fig. 2.) i'n foramine h (Fig. 
4.) ab omni vacillatione pcnitus fit fecurus, addatur 
alia cochlea minor horizontalis/i vel duo ex oppo? 
fitis plagis, cylindrum in foramine tangentes. XJt 
axis foraminis h et apex^- (Fig. 4) fit in eadem per- 
pendiculari, hujus effe&io nihii habet difficultatis ia 
praxi, quoniam in ipfa muri ftru&ura hi mutuli flc 
difponi pofllmt. Primum inferior^4 deinde fupe- 
rior ha, ope perpendiculi cufpidati, cujus filum per 
axin difci aenei cavitatem foraminis h exafte rcpkn- 
tis tranfire debet. 

5. Tertius mutulus ce (Fig. 4.) confiftk in craft\ 
cochka mari, longc fatis ex muro prominente, Fo* 

Uuu 2 rameu 



[ 5 IG 1 

ramcn b (Fig. 2,} fulcri tanta; capacitatis, ut hanc 
cochlcam tranfmktat, ipfius cochlcac fuperior pars 
ademta, ut habcat planum horizontalc, cui cochlca 
m (Fig* 2,) inniti poffit. Immiffo itaque cylindro 
h (Ftg. 2.) in foramen h (Fig. 4.) ct cavo^ anfx d* 
{Fig. 2.) appiicato ad conum g {Fig. 4.) additaquc 
cochlca foemina ad k (F/g. 2.)cademque applicata ad 
partcm infcriorcm mutuli ah (Fig. 4.) ad cochlcam 
mutuli ce applicctur cochlca foemina quxdam plana, 
orbicularis ct in margine dentata, ut co melius clavi 
quodam cxprelfe ad id confcfto circumagi pofiir, 
adigatufque ufque ad partem mutuli c propemodum, 
Dcinde horizontaiitcr volvendo ipfum fulcrum, 
cochlca e{Fig. 4.) foramini brachii horizontalis fulcri 
b (Fig. 2.) immittatur, circumvolvctur cochlca m y 
co ufquc donec planum cochleac.craflae mutuli e at- 
tingar, ct ipfe mutulus adco pondcris fulcri par- 
tem aliquam fuftincat. Dcindc addatur adhuc ali;i 
cochlca foemina plana ct dcntata ad candem 
marem e (Fig. 4.) ? agatur ufque ad planum brachii 
horizontalis norma;, id quod in nullum alium finem 
flexum, nifi ut hanc cochlcam foeminam fic recipiat, 
ne fufpcnfioni quadrantis in fulcro obftcr, atquc ut 
eo major conccdatur longitudo cochlex crafife mu- 
tuli e. Sic fulcri pars b (Fig. 2.) nititur hoc modo 
verticalitcr in cochlcam mutuli ec (Fig. 4.) et in 
pofitione azimuthali fcrvatur per duas defcriptas co- 
chleas foeminas dentatas mutuli ce. Quodfi igitur 
aliquid in pofitione plani muralis aberratum, iftud 
femper quo tcmpore libucrit, mediantibus hifce co- 
chleis dentatis, corrigi poteft. JMe non monente, 
bcnignus le&or intelliget foramen brachii horizon- 
talis b (Fig. 2.) fatis amplum et ovalis figuras efle 
debcre, ne anguftia motui azimuthali obftet. 

6. Fulcri 
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6. Fulcri pars antcrior {Fig. 2.) trcs rurfus habct 
routulos n, 0, ct p. Primus n eft ad formam cubi 
aut parallelipipedi, nifi quod fuperficies cjas fu- 
perior fit femicylindriace excavata. Secundus 
unci formam habeat (Fig. 3.) fpecialiter depi&am. 
Tertius p nihil aliud eft nifi cochlea mas prominens* 
Cunfti ad normam quoad ficri potcft optime confo- 
lidati. 

7. Quadrans ipfe ut ex folido fit metallo poftuio* 
Facies ejus anterior exhibetur Tab. VI. Fig. 1. Craf-- 
fities.fit congrua, limbufquequadrantem idoncaquan- 
titate excedar. Ad pianum limbi rc&ificandum adfit 
regula cpmpofita kk, ex duabus, quarum una rr per- 
pendicularitcr infiftit ad planum altcriusZ^, fic ut in 
neutram partem facile fle&i poffir. Rcguix rr acics 
re&itudincm habcat ,pcrfe£tam, exhibeatque lincam 
rc&am quae fit in plano fuperficici limbi anterioris. 
In tcrgo per cochleas hacc regula quadranti firmatur, 
ficuti cx Fig. 2. apparet. Quodfi enim ha;c regula 
plano limbi in m et ^bene coincidit firmata ad ccn- 
trum alia regula re&ilineari examinatoria, facile pa« 
tebit utrum iimbus et acies rr regulx in eodcm fint 
plano, per confequens limbi planum re&e fe habeat, 
Nam ex punftis m et n, nonnifi unica reda duci po- 
teft, qux per hypothefin in acie regu ! se rr revcra exv- 
iftit. Per lineam rcftam vcro mn, et pundum a> non- 
nifi unicum planum duci potcft. Quodfi igitur rcgula 
examinatoria ad a affixa ubique acicm regulce rr et 
limbum quadrantis exa&e tangit, planum limbi in 
plano trianguli anm neceflario efie dcbct, Poft ex- 
ameu et corre&ionem ha;c regula rr fuperflua cfl, 
adcoque, fi libct, adimi poteft, 

8. Xa 
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8. In tergo quadrantis (Fig. 2.) duo fint fuftenta* 
cula orichaicea, ab et ef ad ipfius quadrantis fupcr- 
ficiem per cochleas probe firmata. Suftentaculum 
ah in b habeat foramen ovale $ in lateribus fint duo 
cochlex ret d cufpidatas. Foraminis parietes fuperne 
fint convexa?, ut immiffo mutulo #(Tab. V. Fig. 2.) 
in hoc foramen, pars cava a mutuli {Fig. 3.) rcplca- 
tur, cufpidcfque cochlearum horizontalium c et d 
(Tab. VI. Fig. 2.) partem mutuli aut unci convexam 
inferiorem (Tab. V. Fig. 3-) ex duabus oppofitis par- 
tibus ftringant, et ftc omnis vaciilatio excludatur. 

9. Alterum fuftentaculum ef in e cochleis ad pla- 
rmm quadrantis affixum, ad/habet foramen re&an- 
gulare, quod ingrediuntur cochleas mares verticales 
k et /, quarum ufus eft fequens. Immiffo mutulo 
iive unco (Tab. V. Fig. 2.) in foramen fuftentaculi 
sb (Tab. VI. Fig. 2.), mutulus n (Tab.V. Fig. 2.) 
quoque immittitur in foramen re&anguiare fuftenta- 
culi ef et cochleae h apex, qui hemifphasrice con- 
vexus efle debet, in cavo mutuli n (Tab. V. Fig. 2.) 
fubftftat, et ftc per motum cochieae h fttus quadran- 
tis elevando et deprimendo parumper eft variabilis. 
Foramen/in hunc finem fatis ampium effe debet 5 
quando tamen femcl fttus conveniens per cochleam 
fuperiorem determinatus, tunc vaciilatio quadrantis 
non proficua, ideo per cochleam inferiorem i firmi- 
ter ad mutuium conftringitur. 

10. Duobus hifce fuftentaculis quadrans in fitu 
debito quidem teneri, ac, ubi opus eft, corrigi poteft, 
refpe&u principii, diviftonum in limbo, ut iftud ni- 
mirum perpendiculo congruat per centrum quadran- 
tis du£o. Sed requiritur ulterius, ut et ipfum qua- 
drantis planum fit perpendiculare. Ut id efficiatur, 

adfint 
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adimt duo cochlcx foeminx planae orbiculares, cc* 
chlcam marem. p (Tab. V. Fig. 2.) compic&entes j 
Jaarum prima eaque dentata, mari^>, applicctur ante- 
quam quadrahs mutulis fulcri fii applicatus. Pofte^ 
vero, ubi quadrans fuftentaculis cd et fe (Tab. VL 
Fig. 2.) mutulis et a (Tab. V. Fig. 2.) pender, atque 
cochlea mas p inforamine^ (Tab. VI. Fig* 1 et 2,) 
exiftit (quod fat amplum et ovalis figune efle debet, ut 
concefia fit variatio qusedam fitus, per cochleam anfce 
fuperiorem h (Tab. VI. Fig. 2.) efficiendam) $ tunc 
tergum quadrantis fuftinetiir cochlea foemina orbi- 
culari dentata, ad marem p (Tab. V* Fig. 2.) appli- 
cata, paulo fuperius defcripta, facies vero per alteram 
cochleam foeminam orbicularem, clavi quadam, fo- 
raminulis nonnullis in hunc finem terebratis iritrufa, 
circumagendam. Planum itaque harum cochlcarum 
fasminarum, fat amplum effe debet ne in ipfum fora- 
jmen quadrantis ingrediantur, Et fic his duabus cb- 
chleis non modo vaiide conftringitur quadrans ab 
utraque parte, fed etiam, ubi opus eft, retro vel an- 
trorlum promovetur, quoniam fufpenfio in mutulis 
et n (Tab. V. Fig. 2.) huic motui noii obftat, 
Quoniam tamen nimia longitiido cochlea: $ obeft, 
confultum erit cochleam anteriorem foeminam talt 
figura conftruere, quam fe&io (Tab. VII. Fig. 2.) exhi- 
bet, ubimargQ^ faciem anteriorem quadrantis tan- 
gere, collum cd vero ipfum foramen c (Tab. II. 
Fig. 1.) ingredi debet. 

11. Ccntrum quadrantis (Tab. VI. Fig. 1.) a cy. 
lindrice excavatum eft, ut clavum regulas admittat. 
in tergo quadrantis, mediantibus cochleis affixa eft 
lamina mn {Fig. 2.) foramen habens quadratum nt, 
centro refpondensj fitque hoc quadratum, circulo 

foraminis 



fbraminls a (Fig. i.) infcriptum, Aut paulo minus. 
Lamina mn (Fig. 2.) craffitiem habeat congruentem> 
fitque dupliciter ad norm# modum flcxa, definatque 
In facic in partem b (Fig. 1.) a plano quadrantis fa- 
tis diftantcm, ut ftylum tenuem centrum clavi pun- 
gcntem, fiiumque perpendiculi fuftinentem tcncat. 
Ipfum clavum (Fig. 3.) fpecialiter delincavi, in eoque 
eft a caput, b cyiindrus cavum centri quadrantis, et 
'tegulas exadte complens, c 7 quadratum foramini m 
(Fig. 2.) immittendum, d cochlea mas, cui conve- 
iiiens foemina applicanda. 

12. Tab. VII. Fig* 1. exhibet quadrantem cum re- 
gula et perpendicuii apparatu : pr eft linea fuperiiciei 
quadrantis infcripta, per centrum, fi continuata fue- 
rir, tranfitura, qua divifionum in limbo principium efh 
hikg eft parallelipidum eo modo, ficuti figura indi- 
cat,excavatum,cochlei$ad planum quadrantis affixum. 

quo filum mo perpendiculariter imminet lineas 
pr> quod normas accuratioris* ope nullo negotio per- 
ficitur. Alterum filum ik fitum habet ad planum 
quadrantis parallelum, ad tantam tamen exa&e diftan- 
tiam, quanta eft altitudo centri 'in clavo c r five puilc- 
tum fufpenfionis fiii fupra fupcrficiem quadrantis. 
Addatur tertium, fecundo prorfus fimiic in latere 
oppofito parallelipipedi hgv> cujus deiineationem 
fccnographias leges vetant. 

13. Ipfum fiiumftylo fubtiii centrum clavi c pun- 
gente fufpenfum, ex piiis capitis humani conftet, pon- 
dufculum / femiuncix facile fuftinens, ct in cavo 
parallelipipcdi hikg libere ofcillet Fila minora 
paraileiipipedi mo> ik, &c. etiam ex iifdem piiis 
conftent, habeantque craffitiem asqualcm. Ufuseo- 
rum hic cft > ut facile cognofcatur pofitio quadran- 

tis 
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tis refpe&u pcrpendiculi cf Nam pcr filum mo y ad 
lineam/r collimando, exa&um datur oculorum ju- 
dicium, utrum pr> principium divifionum in limbo, 
cum perpendiculo cf conveniat. Rurfufque per filum 
ik ad alterum oppofitum collimando, videri poteft 
utrum planum quadrantis fit perpendiculo parallelum. 
Quod fi loco parallclipipcdi duo ponticuli, hax tria 
fila fuftinentes fubftituantur, idem finis brevius adhuc 
obtinebitur, cumque fpatium ofcillationis fili cf exi- 
guum fufficiat, difpofitio horum trium filorum talis eflfe 
poteft, ut per vitra convexa collimatio fieri polTit$ quod 
commodum accidet, quibus obtufior oculorum acies. 
Cochleas foeminas b margo orbicularis, adeoque et 
ipfa cochlea mas fulcri p- (Tab. V. Fig. 2.) quani 
comple&itur, fic ultra fuperficiem quadrantis promi- 
neat, ne ofcillationem fili cf impcdiat, aut, fi mavis, 
iftarum cochlearum et foraminis in quadrante locus 
extra ofcillationis fili fpatium affignandus. Quodil 
obfervatorii ftru&ura patiatur, ut ab horizonte ad Ze- 
nith ftellarum detur afpe&us, tunc regula ad lineam 
p r accefium debet habere liberum, adeoque parallcli- 
pipedum hikg paulo inferius in appendicem collo- 
candum, aut iuperius paulo in brachium verticale, 
ipfaque appendix incifionem convenientem habere 
debet. 

14. Progredior nunc ad ipfam regulam, qux qui- 
dem Tab. VII. Fig.i. quoad maximam partem fce- 
nographice dclineata, atque literis nnnn defignata 
cxtat, infuper tamen habitajufta magnitudine et pro- 
portione partium, quam in omnibus hifce figuris ne- 
giigendum duxi, quoniam fic multo diftin&ius mentem 
meam figuris fpeftabilioribus explicare potui. H#c 
regulae ftru&ura, quoniam ea plane peculiaris, fpe- 

X x x cialius 
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cialius nunc mihi explicanda. nnnn cft planum rc- 
gulx circa clavum c volubilis. Contra incurvationis 
periculum munita eft alia regula ddd, perpendicu- 
lariter ad planum nnn afferruminanda, aut alio ido- 
neo modo confolidanda. Divifiones limbi indican- 
tur in apertura, aut feneftra rcgulas xx% ibique aut 
per filum extenfum, aut per aciem vel marginem in- 
teriorem aperturae, aut per divifionem quam vocant 
Nonianam, prout libuerit. qq eft telefcopium. Quod 
fi nunc ponamus regulam exacte gradum vel 1 al- 
titudinis in limbo monftrare, nihil erit quod inorgano 
defiderares, nifi ut linea ab objettoper dccufiationcm 
filorum telefcopii ad oculum pergens, fit exacle pa- 
rallcla lincae per centrum quadrantis et gradum vel 
1, altitudinis in limbo tranfeuntis. Sed cum prima 
Vice tubus talem in modum regulas confolidari ne- 
queat, ut huic conditioni fatisfiat, poftulo eum fic 
regulx conne&i, ut in fitu, quo Tab. Vll.Fig. 1. de- 
pidtus eft, motum aliqualem habeat non folum .in 
altitudinem, fed etiam in partes azimuthi, Motus in 
altitudinem perficitur per cochleas uu, motus azi- 
muthalis vero per cochlcas ww, qux omnia tamen 
ipecialius et diftin&ius Tab. VIII. delineata cxtant. 
15. Motus in altitudinem efficitur fcqucntem in mo- 
dum. Tubo.loco convenicnti affcrruminatur pes aut 
ponticulus T AB.VllI. Fig.6. dcpi&us $ bafis bck cft plana 
et re&angularis, ad b ct ck craflitics metalli minor. 
Pars / perpendiculariter .ad bafin afferruminata, huic 
connectitur altera pars volubilis namh, medianteftylo 
h y juncturas utriufque partis tranfcundo. In a pars 
volubilis excavata, tali curvedine ut tubum rccipiat 
ftanno in hunc canalem afferruminandum. Bafin 
hujus pcdis bck ad planum regul# dcprimunt, duo 

frufta 
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fruftaorichalcea,quorumfiguram Fig. 7. fiftit, ctquos 
depreffores pedis voco. Habent autcm hi dcprcflbrcs 
cjuo foramina k ctm, ad recipicndascochlcas, ctduos 
apiccs h ct / foraminulis iu plano rcgulx in hunc 
fincm tcrcbratis intrudcndos. Mclius nuncomnia cx 
ichnographica delincationc horizontali F;g. 2. intcl- 
ligcntur, ubi aa tubi pars, bc ee pcs, ee bafis pcdis, bc 
pars volubilis tuboaffcrruminata, ff duo dcprcflbres 
pcdis, ^cochlcx marcs, matriccs inrcgula cxcavaras 
ingrcdicntcs, ct hoc modo pcdcm validc prout libu- 
crit ad planum regula dcprimcntcs. Fig. 5. cxhibct 
dclincationcm vcrticalcm, in caquc aa tubi p.irs, ee, 
ff\ cochlcx dcprcflbrum; ipfc pcs fub tubo Jatct: 
g, h, funt dux cochkx marcs, quarum apiccs planx 
ab utraquc partc pcdcm ftringunt immotumquc fcr- 
vant, ct ubi fitus horizontalis tubi clcvando vcl dc- 
primendomutandus, id facilc pcr rcvolutioncsharum 
cochlearum pcrficitur: fcd tunc cochlcx dcprcflbrum 
pedis/f, ee, non nimis fortitcr pcdcm ad planum 
rcgulx dcprimcrc dcbent. 

16. Scquitur nunc motus ad.partcs azimuthi. Quod 
Fig. 9. dclincatum, vocemus tabulam plicatam. 
Confiftit ex plano re&angulari orichalcco kfgh, cui 
ad angulos rcctos infiftat aliud planum abcf cujus 
latera tamcn af et bc fint in curvcdine circuli, cx 
centro foraminis q ductt, margines af ct dbcg 
funt ad angulos redtos excavati, prorfus codem modo 
ficuti bafis pcdis {Fig. 6.). Cui rcfpondere debcnt 
duo depreflbres fimiles ei quem Fig. 7. ftftit, nifi 
quod curvedinem ipfi bc convenientem habere de- 
beant. Planum kfgh aperturas habet re&angulares 
mrn et osp pro recipiendis appendicibus tubi quas 
mox dcfcribam. In Fig. 8. aa eft tubi pars, ee ta- 
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bulx plicatx pars vcrticalis, mcdiantc clavo £, ad pla- 
num rcgulac firmata, atquc circa clavum volubilis, cc 
ct d d 7 dcprcflbrcs tabulx, atquc caruin cochica;. 
hpj cft fc&io partis tabulx horizontalis, qux Fig. 9. 
Htcris kfgh indicatur. gg funt appcndiccs pcculiarcs, 
tubo affcrruminatec ; dcfinunt in cochicas marcs, ct 
pars carum foraminibus rcttangularibus mn ct op 
(Fig. 9.) rcfpondcr, fic ut fccundum longitudiiicm 
mr mtos pollint intcrvallo quodam apto hinc illinc- 
quc promovcri, ct tamcn mcdiantibus cochlcis focmi- 
riis kk, intcrpofitis antca orbiculis i/, quando libucrit 
ad ipfum planum tabuix validc firmari. Quodfi igitur 
Tab. VIL Fig. 1. pcr cochlcas uu contra pcdis paric- 
tcs applicatas tckfcopium attollitur aut dcprimitur, 
tabula; complicatx clavus iftud pcrmittit, rclaxatis pau- 
Hfpcr cochlcis dcprefibrum xx. Rurfus quando ad 
motum azimuthalcm pcragcndum., appcndiccs ww y 
rclaxatis cochlcis focminis hinc iliincquc, pcr confc- 
qucns ipfc tubus promovctur, pedis junctura id quo- 
quc pcrmittit. Quodfi appendiccs g,g 7 {Fig. 8. 
Tab. VIII.) tranfvcrfc validofatis mctalli frufto con- 
ncctuntur, hic motus azimuthalis unius cochlca: arti- 
ficio ct lcntus ct fccurus cffici poteft. 

17. Prasterca habct rcgula appcndiccm pcculiarcm 
tergum limbi radcntcm. Conftat Tab. VIII. Fig. 1, 
ct 2. ex partc normalitcr inflcxa Am> plano rcgulac 
validiflime confolidata et altcra volubili ko, ftylo m 7 
juncturis fuis cum immobili^/^ cpnncxa,inpartcvoIu- 
bili orbiculus / Fig. 2. ,circa cylindrum ^incochlcam 
dcfinentcm vcrfatilis tcrgum limbi radit, atque advcr- 
fus iftud conftringitur clauftro ns cochleis ssss [Fig* 
1.) firmato. Mota rcgula ad quamlibct deindc di~ 
vifionem firmatur opc cochlcas v, cui objicitur lamina 
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tenuis ut Fig. t> nc apcx mctallum limbi cxcavct, 
contactum immcdiatum impcdicns. 

18. In yitris tclcfcopii nullam rcquiro quam vo- 
cant ccntrationcm, hoc cft, ut maxima craflitics fit 
in mcdio vitri, ncgotium alias txdiofum ct operofum. 
Hoc tantum poftulo, ut vitra prarprimis objc&ivum 
conftantcm habcant fitum in tubo, in qucm, fi ad 
abftcrgcndum fortc amovcantur, facilc rurfus reftitui 
poflint. Angli artificcs, paflim vitra ocularia tclcfca- 
piorum pra:primis rcfle&entium, cylindris cochlcac 
hclicibus incifis firmitcr infigunt, quo dcindc aptis 
matricibus tubo immittunt. Qiiod fi igitur hcliccs 
cochlcxfunt bonas, ct prxtcrca fignum quoddam cfli- 
citur in cylindii margtne, alii in cavo tubi fado rc- 
fpondens, nccefifario vitrum eundcm fitum fervabit 
vcl centies amotum, modo fic.tubo rurfus inferitur, 
ut fignum figno rcfpondcat. 

19. Micromctrum, Tab. VIII. Fig. 4. habct collum, 
cujus margo in ofto acqualcs partes Jineis ad ccntrum 
convcrgcntibus, fcrupulofc, aut fiplurafila vcrticalia-re- 
quiruntur in alias quafcunque partcs divifus. Ad has 
divifioncs fila fivc ferica fivc mctallica facilc appli- 
cantur, firmanturque in collo aut cerae ope, aut fub- 
tilioribus claviculis, ex buxi ligno aut mctallo con- 
feftis. a cft prominentia quadrangularis, habens in 
parte oppofita fimilcm aliam, fed aut majorem aut 
minorem : ambamm crafllties aequalis cfto aut paulo 
minor craflitici tubi cui immittitur. Ipfc tubus Fig. 
3. delincatus, in d habcat crenam rectangularcm, 
prominentiam annuli a (Fig. 4.) abfque vacillatione 
recipicntcm. Ipfc annulus micrometri bene cavo 
tubi conveniat, intrufufque tubo parietes intcriores 
cjus bene contingat. h cft vitrum ocularc, a filis 
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micromctri dcbito modo diftans. /\foramcn ocularc, 
opcrculo cochlcato b incifum. Rcmoto hoc opcrculo- 
aliud fubftitui dcbct vitris fuliginc obductismunitum. 
Ut micromctri filum horizontale fcmpcr fit in codcm 
fitu, aut fi difturbatum, ad dcbitum fitum rurfus rc- 
digi queat, tubus major tclcfcopii aa {Fig. f.) dcfinat 
in cufpidcm /. Infcno dcindc tubo oculari b> ct in 
dcbitum fitum rcdacto, iinca in fupcrficic cxtcrna 
tubi b, ad ductum marginis horizontalis cufpidis i 
ducatur, ct cochlcis minutioribus poftea hi duo tubi 
a ct b ad fc invicem firmentur. Quodfi micromc- 
trum poflulatur, filo mobili inftructum, tunc ftruc- 
tura convcnicntcr mutanda. 

20. Nunc ad rcctificationcm rcgulx progrcdicn- 
dum : Fiat cx ligno ficco ct folido afler, fupcrficicnx 
habcns horizontalem cjufdem fcrme longitudinis ct 
latitudinis cum rcgula. In cxtrcma fuperficiei hori- 
zontalis partc fit vcrticaliter crcctus clavus oencus, in 
cochlcam fuperne dcfincns, cavitatcm foraminis cen- 
tralis cxacte rcplens. Altcrum cxtrcmorum planum 
habcat, aut tabulam amcam parallelipipedalem pro- 
mincntcmque. Tab. VII. Fig. 3. hh dcnotat partcni 
afferis,/Vgj& tabulam asneam prominentcm, cochlcis 
ceee, probe ad ipfum affcrcm firmatam, fic tamen 
ne capita cochlearum in fupcrficic tabulx promincanr. 
Ipfa mctalli fuperficics fuperior fit probc polita, con- 
gruat cum plano fupcriori afferis, fitque in eo ducta 
linea fubtilis ab> qux, fi continuata fuerit, axin clavi 
tranfcar. Sint porro duo parallclipipcda orichalcca 
cd duabus cochlcis; ad ipfam tabellam firmata, fcdin 
apta ab extrcmo^ diftantia, cx fequcntibus mox col- 
ligenda. Singula infra habcant quatuor apices cylin- 
driacos foraminulis ia tabulam terebratis intrufos, ut 
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fitus corum fit quam lirmifllmus ,• duo harc parallc- 
lipipcda fc mutuo cxactc contingant, ctplanum con- 
tactus ilt pcrpcndicularc ad lincam ab. Qiiodfi igi- 
tur divifiones limbi quadrantis monftrantur pcr mar- 
gincm intcriorcm apertiuaw.v (Tab. VII. Fig. i.) f 
aut filum quoddam pcr apcrturam illam cxtcnfum tunc 
rcgula quadrantis primum fic imponitur aficri, hori- 
zontalitcr primum collocata cjus itipcrficic fuperiori, 
ut clavus vcrticalis aflcris pcr foramcn ccntralc tranf- 
cat, tclcfcopio furfum fpectantc, ct fic rcmoto paral- 
lclipipcdo d (Fig. 3.) margo aperturx xx y divifioncs 
indicans, (Fig. 1.) aut filum cxtcnfum cxactc applicc- 
tur ad iltpcrlicicm pcrpcndicularcm parallclipipcdi c 
(Fig. 3.) 5 quofafto margo apcrturx aut filum cxtcn- 
fum crit in plano ad lincam ab pcrpcndiculari, Porro 
firmata rcgula ad tabulam fg opc cochlca: v (Tab. 
VIII. Fig. 1. ct 2.) tclcfcopium cum ipfo aflere diri- 
gatur ad objc&um quoddam remotum, immobilc; 
notctur in co punftum, quod per dccuflationcm filorum 
obtegitur, immotufquc maneat in ifta pofitionc affer. 
Poftca invcrtatur rcgula, rcmovcatur parallclipipedon c> 
ctin priftinum locum rcftituatur^ (Tab. VII. Fig. 3,) ; 
rnargo apcrturx xxvzto {Fig. 1.) fivc filum applicc- 
turadplanum pcrpcndiculareparallelipipcdi d. Cum- 
quc hoc ftatu minima pars rcgulx aflcri incumbat, 
adcoque necefle fit ut reliquum cum tclefcopio pra- 
pondcret, fulcrum quoddam cochlcis inflruftum af- 
feri combinandum. Applicata crgo fitu inverfo re- 
gula ad idcm planum perpcndicularc lincx ab (Fig. 3.) 
denuo ad objc&um per telefcopium collimandum, 
vidcndumque an punctum decufiationis filorumfit in 
eodem objecti puncto ac antea. Hic cafus fi cxtitc- 
ric, nulla corrcctionc opus habet regula. Nam cum 
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immota fucrit rccta ab> pcr ccntrum clavi rcgular 
tranficns, idcmquc objccti punctum pcr tclcfcopium 
tam in fitu rccto quam invcrfo apparucrit, ncccile 
cft ut linca ab objccto pcr dccuflationcm filorum ad 
oculum tranficns parallcla fit lincx ab. Scd cum 
hic cafus vix unquam prima vicc lic cxiftcrc pofiir, 
fed fcmpcr fcrcaliud objccti punctum fila decuflantia 
tangant, tunc abcrratio potcft cfle aut inaltitudinc,aut 
in azimutho, aut in utrifquc fimul. Utroquecafu tcle- 
fcopiipofitio pcr cochlcasV# ct <wwTkv>. VIL Fig. 1. 
ad dimidium abcrrationis angulum corrigcnda, quan- 
tum fc. oculorum judicio hoc affirmari potcft. Dcindc 
rcgula rurfus in fitu rccto modo, uti antca, impo- 
nenda, novitcrquc pcr tclcfcopium objcctum contcm- 
plandum, mox rurfus invcrtcnda, vidcndumquc an 
idcm punctum apparcat. Si fecus, tclcfcopii pofitio 
dcnuo dimidii crroris quantitate corrigcnda. Examcn 
hoc totics rcpctendum, quotics diffcrentia adhuc ali- 
qua apparcat. Rc pcrfccta omncs cochlex dd> cc, 
kk (Tab. VIII. Fig. 8.) et ee.ff gh (Fig. 5.) fir- 
mitcr adftringcndx, ut telefcopium in co ftatu per- 
mancat. Cui hxc multiplex regulx in aflcre invcrfio, 
qux tamcn fat brevi temporc abfolvi potcft, adhuc 
txdiofa nimis vidcbitur, is aut micromctrum addat 
cum filo mobili, aut, quod ego mallem, tabulam al- 
bam bcde (Tab. V. Fig. 6.) qux duas fafcias nigras 
h /, gf habeat ad angulos rectos, fitu horizontali ct 
vcrticali fefe decuflantcs, ad congruam diftantiam 
difponar, et fic deinceps aflcrem cum telefcopio fitu 
rccto impofito fic dirigar, ut punctum decuffationis 
fafciarum fit in puncto decuflationis filorum in tubo* 
Immoto aflcrc, fcd inverfa tamcn regula, prope ta- 
bulam adfit focius, mandata obfervatoris per figna 
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data excquens, habeatque itie duas alias fafcias nigras 
km ct no, quas ad nutum obfervatoris fttu ad gf et 
hl, parallclo ^facilc ftructura aliqua peculiari in aflcre 
fic cfficicndo) et quidcm no horizontaliter, km vera 
verticaliter moveri poffit. Quodft enim inverfa re- 
gula in aflere punctum decuflationis cadit in tabulae 
punctum, v. gr. g, tunc focius utrafquc Mcmkm et 
no fucceffive ftc difponat, ut filum verticale tubi ca- 
dat in faiciam he, et horizontale tubi in fafciamt 
tabulx km. Hoc peracto, intervalla fo et kh opc 
circint bifecanda, atque fafcice in tabula motu parai- 
lelo in ifta bifcctionis puncta collocanda;. Tunc 
immoto affere regula cum telefcopio in fttum rectum 
rurfus reftituitur, atque telefcopii pofttio tamdiu per 
cochlcas corrigitur, donec punctum decuffationis faf- 
ciarum in tabula corncidat cum puncto decuflationis 
filorum in tubo. Quodfi prima vice invcrfa regula 
ct tubo ad tabulam collimatur, fecunda vice vero in 
fttu recto, tunc puncto decuflationis in tabula notata> 
atque debito loco collocatis fafciis mobilibus, error 
in codem fitu rcgulas corrigi potcft.. Et ftc tubi fitus 
refpectu regulas erit talis, ut vel in recta vel in in~ 
vcrfa pofitione telefcopii, idcm objccti punctum in 
tubo confpiciatur, per confequens regula quadrantis 
crit rectificata. 

21. Quod fi fieri nequeat quin h^c regula paulo 
cvadat ponderofior, pro commoda ejus ad aftra di- 
rectione, duobus modis et huic incommodo mederi 
poteft. Primus eft qucm dudum Flamjledius fex- 
tanti fuo adhibuit, atque in Hiftoria Calejii defcrip- 
ftt. Cochlea nimirum perpetua in regute appendice 
verfatili margo cxtcrior limbi quadrantis denticulis 
congruis incifus raditur. Scd tunc apparatum appen- 
dicis sq (Tab. VIU. Fig. 2.) iion omittendum fuadeo, 
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ut regute planities plano limbi bcne fit contigua. 
Nam in fextante murali TetropolitanOy quia Rowlejo 
prxftantiffimo (ui tempons arufice confecius cft, hoc 
vitium deprehendi, ut margo aperturas xx (Tab. Vil. 
F/g. i.) divifiones limbi ibi indicans, fatis bene qu,i~ 
dem limbum ftringat, reliqua vero pars reguix nimium 
a plano limbi diftet, unde telefcopium vucillar, vei 
validiffime ad marginem aciftri&a cochlea, Sed totam 
hoc artificium nimis operofum mihi videtur, nec fatis 
commodum in obfervationibus. Nam cochleae re- 
volutionibus limbi divifiones aut examinare, aut cor- 
rigere, aut compararc, nullo modo fatis tutum mihi 
videtur, pondus regulxfublevare, faciiioremque tubi 
ad aftra dire&ionem hoc artificio efficere, id admo- 
dum nimis operofum. Mallem ego alio uti cen- 
ties fimpliciori. Sit Tab. V. Fig. 5. abc quadrans 
muralis, ad regula ; in m> centro a quadrantis ver- 
ticali ftatuatur axis vc&is fcnz\ y gmf fic ut brachium 
mf et ejus revolutio, fit quamproxime in plano qua- 
drantisj alterum mg 7 in alio parallelo, atque diftanth 
Longitudo mf fit dimidium circiter longitudinis re- 
gulcs ad, iongitudo mg y vero 3 vcl 4 poilicum. 
Angulus gm f pundorum nempe rotationis m y et 
fufpenfionum gf fit rectus. Ad/, catenulze vel fu- 
niculi minifterio connectatur regula, fic ut mf fit 
aequalis et parallela ae. Ad£ alligetur funiculus^ 
horizontaliter ad extremum conclavis extenfus $ ibi 
trochlca h fultus, tandemque pondere k appenfo ad 
terram propemodum demiffus. Quodft enim hoc 
pondus k regulas fufficiens efficitur, in quocunque 
fttu, ea vel demifia vel in altum fubiata manebir. 
Parum obftabit, quod centrum gravitatis regulx noftros 
a puncto fufpenfionis diftans futurum fit, quoniam 
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prefllo elaftri in tcrgo limbi inaxjualcm gravitatis 
actionem fatis tcmperabit. 

22. Rcftat nunc ut oftendam organum defcriptum 
cunctis requifitis fuis fatisfacere. 

I. Cum fila /, k, (Tab. VII. Fig. i.) etaltcrum ipfi 
fimile in oppofita parte parallelipipedi fitum habcant 
ad planum quadrantis parallelum, eandcmque diftan- 
tiam ac punctum fufpenfionis c, facili negotio colli- 
mando patebit, utrum filum perpendiculi fit in plano 
horum filorum, adeoque planum quadrantis in pofitione 
vcrticali. Quod erat unum. 

II. Quoniam filum mo eft in plano lincx pr, id- 
que perpendiculare ad planum quadrantis, collimando 
per mo ct pr facile dignofcitur, utrum pcrpendiculum 
fit in hoc plano, per confequens principium divifionis 
pr fit in plano verticali. Quod erat fecundum. 

III. Quoniam quadrans fufpenfus eftduobus punctis, 
primum in unco o (Tab. V. Fig. 2,) deinde in cavo 
mutuli n, motum ejus verticalem nihil impedit nifi 
diue cochleas foeminx, marcm p complectcntes. His 
crgo cochlcis fitus plani quadrantis ad perpendiculum 
corrigi poteft, cumquc hac correctione brachium ho- 
rizontale quadrantis non inclinetur, fequitur quod hxc 
correctiofitindependcns, a fituhorizontali quadrantis. 
Quod erat tcrtium. 

IV. Uncus (Tab. V. Fig. 3.) non modo in a eft 
cavus fed fimui eft convexus, ut feftio ejus ab fit 
circularis : hxc unci figura igitur non obftat quo mi- 
nus quadrans in mutulo n per cochleam ^(Tab. VF. 
Fig. 2.) nonnihil attolli aut deprimipoffit. Proinde 
cum pofitio principii divifionis dependeat fimul a 
pofitione brachii horizontalis, evidcns eft, per motum 
cochlex h 9 pofitioncm principii divifionis refpe&u 
perpendiculi corrigi pofle. 
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V. Cum ipfum fulcrum ferreum habeat motum 
aliquem horizontalem in mutulis ah ct gb (Tab. V. 
Fig. 4.) axifque rotationis fit perpendicuiaris, fequi- 
tur, quod reliquis omnibus manentibus deviatio plani 
quadrantis a plano meridiei corrigi poffir. Et fi vel 
maxime axis rotationis fulcri non exa&e fit perpendi- 
cularis, nihil tarnen impedict, quo minus obfervator 
inclinationem hujus axis, ad quam partem ea tcndat, 
explorare poffit, ctfic deinceps pro re nata corrc&iones 
fuas infiituere. Quod erat quint-um. 

VI. Quadrans ipfe ex uno et folido eft metallo. 
Quod ft igitur extenditur aut contrahitur calore aut 
frigore, fimilis femper fibi manebit. Ncc fufpenfio 
cjus obftat extenfioni. Nam in fulcro mutulus n 
(Tab. V. Fig. 2.) canalem habet horizontalcm, in quo 
cochlcx apex h (Tab. VI. Fig. 2.) haeret, et foramen 
c (Fig. 1*) fatis amplum pro tam parva extenfione 
aut contra&ionc quam calor aut frigus producir, ncc 
cochlearum foeminarum, iftud foramen in facie et tergo 
quadrantis tegentium, brachiumque conftringentium> 
fuperfigies plana huic obftat. Quod erat fextum. 

VII. Denique quoad re&ificationcm, ea jam fatis 
ex ipfis prxceptis pater. Ncmo non intelliget, eam 
faciliorem expeditiorcmque eflfc hucufque ufitatis 5 
cumque affcr pro re&ificatione reguloe conftru&us af- 
fervari poffir, quolibet tempore obfcrvator abfquc 
magno labore regulam fuam denuo examinare poteft. 
Ergo organon requifitis fuis fatisfacir. 

Cceterum quoniam rariffime in aedificiis conftruc- 
tis dantur muri in plano meridiei cxiftentcs, vel fal- 
tem loca hifce muris conftruendis apta, arcus murales 
hucufque femper sedificium exprefie in hunc finem, 
difpofitum defidcrarunt. Sed quilibet facile intclli- 
get noftrum artificium quocunque ferme loco eflfe ap- 

plicabilc. 



[ 527 ] 

plicabile. Nam fi, v. gr. in tali apertura quae janua- 
rum eft, duo mutuli ah, gb-, (Tab. V. Fig* 4.) in mu- 
rum immittuntur, tertius ec, murum contiguum praecife 
non requirit ; led in ferri quadam compage, longe de 
muri plano prominente, valide fatis firmari poteft. 

Multa pneterea funt quae in hoc organo aliter aut 
forte melius difponi poffent 5 fed longus nimis forem 
omnia cogitata mea in medium hoc loco proiaturus* 
Sufficiat artificium fcopo congruens monftrafle, id- 
que non ingratum penitus aftronomis fore confido. 

XIX. Obfervationes duce Alberti Haller, Prof. 
Med. Gotting. R. S. S. Lond. S. Fabricce 
morbofe in Cadaveribus repertcz. 

Observatio I. 

**^ Ma y7-TN foemina quadragenaria reperi venam 
2747- X cavam inter renalis finiflra originem, et 

inter iliacas venas, enormiter anguftatam, ut vix quid- 
quam tranfmitteret. Aliquid tamen polypofi duri 
fanguinis in ejus cavitate, qux inter craffas membra- 
nas ar&iflima fuit, repertum cft. Vena vero fperma- 
tica dextra enormiter dilatata, unciali diametro venas 
cavx locum fubiit, et fanguincm, cxclufum a via fo- 
lita, reddidit ureteris venx, aUoquin in fano corpore 
exigu#, ortcc ab iliaca dextra. 

Rariilimi hujufmodi coalitus exemplum aliud repcri 
in johannisRhodii Mantiff. Anatom* Oitf.XXL 

Ex utroque conftat, etiam in maximis truncis va- 
forum corporis humani morbos fubnafci poflc, et ob- 
ftru&ionem in venis vere dari$ ct canalcs minimo5, 
quando fanguinis, folitis viis exclufi, impetus eo ver- 
git, patcntiflimos reddi poffe. 
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